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A seguir, estão listados alguns exemplos de cédulas que não possuem um 
fragmento com mais da metade do seu tamanho original, mas que podem 
ser remetidas ao Banco Central para exame de valorização. Exemplos de 
cédulas rasgadas em vários fragmentos (o maior dos fragmentos 
apresenta, nitidamente, menos da metade do tamanho original) 


Exemplo de cédula danificada por traça, cupim ou agente químico (o 
maior dos fragmentos apresenta, nitidamente, menos da metade do 
tamanho original) 
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